(شهادم 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 


بأن المتدربة / (ملاك سعيد محمد القحطاني) هوية وطنية رقم (۸۹۷ 1٠١4. ٠‏ 
قد التحقت ببرنامج (المصطلحات الأمنية في اللغة الانجليزية ) 
والذي عقد خلال الفترة من 9/1/4 4 4 ١‏ هإلى 45/1/19 4 ١ه‏ 
واجتازت البرنامج بنجاح وبتقدير (ممتاز) وكان ترتيبها (9) من بين المتدربات البالغ عددهن )١1(‏ متدربة 
والله الموفق 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام BE‏ الملك نهد الأمنية 


اسب 069 ر۶ اللواء/ 


د. سطام بن عبدالعزيز الفارس ١ ١‏ / 


د. عسي بن عبدالرحمن الدعيج 


VISION Gi) 


أي كشط او تعديل في الشهادة يلفيها 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 


المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


97 2 ©" إء ٠.‏ 5 أأى ۹ر٠‏ الى 5 2 
يشهد معهد التدريب النسائى الامنى بكليه الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / ملاك سعيد محمد القحطاني هوية وطنية رقم ر( 4050851 )١١١‏ 
قد اجتازت برنامج (مهارات التطوع في المجال الأمني) 


والذي عقد خلال الفترة من هاإلى كه 


والله الموفق » » 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


ا 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


